ANTONI ZIEMBINSKI 


przezywszy lat 58, 
opatrzony SS. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 3 Lipca 1896 r. 


Pozostała żona zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność 

na pogrzeb, który się odbędzie w Niedzielę d. 5 Lipca b. r. o godz. 6 po południu 

z Kollegium medycznego przy ulicy Grzegórzeckiej, wprost na miejsce wiecznego 
spoczynku. 


Zakład pogrzebowy A. Szafranskiego w Krakowie. W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


